Monday through Friday 


Effective Aug 06 2023 


Clockwise (Approximate Times / Tiempos Aproximados) 


CUDAHY HUNTINGTON PARK | FLORENCE LOS ANGELES VERNON MAYWOOD CUDAHY 


Cecelia & Atlantic | ‘Flares & Pacific: rlorones Station i ietind Station tee H atlantic &Slauson | Cecelia & Atlantic 
H ' ' anta Fe i ' 

= = = 5:15A : 519A 535A 5:51A 
540A | 558A 6:04A 6:18 6:22 6:39 6:55 
6:35 6:54 7:00 7:14 7:18 7:35 7:51 
7:34 7:53 7:59 8:13 8:17 8:34 8:51 
8:36 8:54 9:00 9:14 9:18 9:34 9:50 
9:35 9:54 10:00 10:14 10:18 10:34 10:50 

10:34 10:53 10:59 11:13 11:17 11:33 11:50 

11:33 11:53 11:59 12:13P 12:17P 12:33P 12:49P 

12:31P | 12:52P 12:58P 1:13 1:17 1:33 1:50 
1:30 1:51 1:57 2:12 2:16 2:32 2:49 
2:29 2:50 2:56 3:12 3:17 3:34 3:52 
3:29 3:49 3:56 4:11 4:16 4:33 4:50 
4:29 ' 4:49 ' 4:56 ' 5:11 ' 5:16 H 5:33 ' 5:50 
5:29 ! 5:49 ! 5:56 6:10 6:15 6:31 6:47 
6:30 : 6:49 : 6:55 : 7:09 7:13 7:27 7:42 
7:30 ' 7:47 ' 7:53 ' 8:07 8:11 8:24 8:39 
8:30 ! 8:47 ! 8:53 ' 9:06 9:10 9:23 9:38 
9:30 9:47 9:53 10:06 = = = 


Monday through Friday 


CounterClockwise (Approximate Times / Tiempos Aproximados) 


CUDAHY MAYWOOD VERNON LOS ANGELES FLORENCE HUNTINGTON PARK | CUDAHY 


Cecelia & Atlantic | Atlantic &Slauson : “vernon & ' lena Station ' pines Station : ‘ Faenied & Pacific | ' Cecelia & Atlantic 
H : Santa Fe ' H : ' 
= = — 539A B:b2A 558A 6:12A 
6:05A | 6:20A | 6:36A 6:40 6:53 6:59 7:13 
7:05 7:20 7:37 7:41 7:55 8:01 8:15 
8:01 8:17 8:34 8:38 8:52 8:58 9:12 
9:02 9:17 9:32 9:36 9:50 9:57 10:12 
10:01 10:16 10:31 10:35 10:49 10:57 11:13 
11:00 11:15 11:30 11:34 11:48 11:56 12:12P 
11:59 12:14P 12:30P 12:34P 12:48P 12:56P 1:13 
1:00P 1:15 1:31 1:35 1:50 1:58 2:15 
2:00 2:15 2:31 2:36 2:51 : 2:59 3:15 
3:00 3:15 3:32 3:38 3:53 4:03 4:19 
4:01 4:16 4:34 4:40 4:55 5:04 5:20 
5:00 5:16 5:33 5:39 ; 5:54 6:02 6:17 
6:00 6:15 6:30 6:35 6:49 6:56 7:10 
7:00 7:15 7:29 7:33 7:47 7:54 8:08 
8:00 8:15 8:28 : 8:31 8:44 8:50 : 9:03 
9:00 9:15 9:28 9:31 9:44 : 9:50 10:03 
10:00 10:15 10:28 10:31 = = = 


Saturday, Sunday & Holiday 


Clockwise (Approximate Times / Tiempos Aproximados) 


CUDAHY HUNTINGTON PARK | FLORENCE LOS ANGELES VERNON MAYWOOD CUDAHY 


Cecelia & Atlantic > plato & Pacific | orence Station ! per Station oe | atlantic &Slauson : Cecelia & Atlantic 
' ' anta Fe 
= = = BDA 5:19A 5:35A 551A 
5:40A 557A 603A 6:17 6:21 | 6:37 | 6:54 
6:35 6:53 6:59 7:14 7:18 7:34 7:51 
7:34 7:53 7:59 8:15 8:19 8:35 8:52 
8:36 8:54 9:00 9:15 9:19 9:34 9:51 
9:35 9:53 9:59 10:14 10:18 10:33 10:50 
10:34 10:52 10:58 11:13 11:17 11:32 11:49 
11:33 11:51 11:57 12:12P 12:16P 12:31P 12:48P 
12:31P 12:50P 12:56P 1:11 1:15 1:30 1:47 
1:30 1:49 1:55 2:10 2:14 2:30 2:47 
2:30 2:50 ; 2:56 3:12 3:17 3:33 3:50 
3:29 3:48 3:55 4:12 4:17 4:33 4:50 
4:27 4:47 4:54 5:11 5:16 5:32 5:50 
5:28 5:49 5:56 6:13 6:17 6:33 6:51 
6:30 6:49 6:55 7:11 7:15 7:29 7:46 
7:30 ! 7:48 ! 7:54 ! 8:08 8:11 8:24 ! 8:40 
8:30 8:47 8:53 9:07 9:10 9:23 9:39 
9:30 9:47 9:53 10:07 = = a 
Saturday, Sunday and Holiday Schedules Horarios de sabado, domingo y dias feriados 


Saturday, Sunday and Holiday Schedule in effect on New Year’s — Horarios de sdbado, domingo y dias feriados en vigor para New 
Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, 
Day and Christmas Day. Thanksgiving Day y Christmas Day. 
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Saturday, Sunday & Holiday 


Effective Aug 06 2023 


CounterClockwise (Approximate Times) 


CUDAHY MAYWOOD VERNON LOS ANGELES FLORENCE HUNTINGTON PARK | CUDAHY 


Cecelia & Atlantic Atlantic & Slauson sent & Vernon Station Florence Station Florence & Pacific Cecelia & Atlantic 
i : ganta Fe ; } i i 
— — — 5:39A 5:52A 5:57A 6:10A 
6:05A 6:20A 6:35A 6:39 6:52 6:57 7:11 
7:05 7:20 7:36 7:40 7:53 7:59 8:14 
8:01 8:16 8:32 8:36 8:49 8:55 9:10 
9:02 9:17 9:32 9:36 9:50 9:56 10:10 
10:01 10:16 10:31 10:35 10:49 10:56 11:10 
11:00 11:15 11:30 11:34 11:48 11:55 12:09P 
11:59 12:14P 12:30P 12:34P 12:48P 12:55P 1:09 
1:00P 1:15 1:31 1:35 1:49 1:56 2:10 
2:00 2:15 2:31 2:35 2:49 2:56 3:11 
3:00 3:15 3:32 3:37 3:51 3:59 4:14 
4:00 4:15 4:33 4:38 4:52 5:00 5215 
5:00 5:15 5:33 5:38 5:52 6:00 6:15 
6:00 6:15 6:31 6:35 6:49 6:57 7:10 
7:00 7:15 7:30 7:33 7:47 7:54 8:07 
8:00 8:15 8:29 8:32 8:45 8:51 9:04 
9:00 9:15 9:29 9:32 9:45 9:51 10:04 
10:00 10:15 10:29 10:32 : — — — 


Lose something? 


Learn more about Metro's 


Lost & Found service. 


Visit metro.net/lostandfound 


or call 323.937.8920. 
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Line 611 Clockwise Route 


Local Stop Timepoint 


To Long Beach 


PARK 


California Av 


MAP NOTES 


© Vernon Station 


Line 611 Counter Clockwise Route 


Metro Rail / Busway Station 


& Timepoint 


Metro Rail / Busway Station 


Transit Center 
Map Notes 


Connecting Line 


Rapid Connecting Line 


LADOT DASH 


County of Los Angeles - The Link 


Metro A Line; Metro 105, 611; 
LADOT DASH; Pueblo Del Rio, 
DASH Southeast 


Florence & Pacific 

Metro 60, 102, 111, 251, 611; 
LADOT DASH 

Chesterfield Square; 

The Link Florence - Firestone - 
Walnut Park 

South Gate Plaza 

Metro 60, 102; 


The Link Florence - Firestone - 
Walnut Park 


Clara St 


CUDAHY 


Santa Ana St 


Wilcox Av 


Cecelia St 


Patata St 


151054 


